Jan Nepomucen Golowski 


JUBILER, 
Obywatel miasta Krakowa, Członek Stowarzyszenia Rekodzielników, 


Taksator Banku pobożnego, 


urodzony w r. 1820, po -krótkiéj a dolegliwćj słabości, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 
w dniu 15 Marca 1886 roku. 


Stroskane dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu 
pod L. 30 przy ulicy Sławkowskićj we Srode dnia 17 Marca b. r. o godz. 4 po południu na Cmentarz, 
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W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


